Ughdarras ionadail: Fiobha 


Clar 9. Áireamh dhaoine ann an dachaighean chloinne agus ionadan leighis agus cúraim a réir gne, ann an 1971, 1981 agus 1991. 








Bliadhna Dachaighean 
Chloinne 

1971 |Fireann 105 
Boireann 55 

1981 [Fireann 69 
Boireann 38 

1991 [Fireann 8 

7 


Dachaighean 
Seann 
Daoine" 


249 
464 


225 
544 


423 
1,221 


Ospadail/ 
Dachaighean 
Leigheas-inntinn 


283 
155 


526 
539 


141 
254 


Ospadail/ 
Dachaighean 
eile 

343 

534 


108 
307 


289 
548 


* °S dòcha gum bi àireamh bheag de dhaoine ann an dachaighean airson ciorramaich air a ghabhail 


a-steach anns an roinn seo 


